Part# Qty. 


Price 


LB. USD 




133005 


1 


5.99 


9.3444 


133010 


1 


5.92 


9.2352 


133011 


1 


8.66 


13.5096 


133012 


1 


9.79 


15.2724 


133017 


1 


19.99 


31.1844 


133019 


2 


7.12 


11.1072 


133020 


2 


5.52 


8.6112 


133025 


1 


29.06 


45.3336 


133030 


6 


5.63 


8.7828 


133032 


2 


9.42 


14.6952 


133034 


3 


9.42 


14.6952 


133039 


2 


7.52 


11.7312 


133045 


2 


15.48 


24.1488 


133052 


1 


11.31 


17.6436 


133082 


2 


10.17 


15.8652 


133092 


2 


9.56 


14.9136 


133095 


1 


23.5 


36.66 


1303097 


1 


30.99 


48.3444 


0133003D 


1 


2.5 


3.9 


0133008B 


2 


9.79 


15.2724 


0133008F 


1 


3.57 


5.5692 


0133008G 


1 


5.92 


9.2352 


0133008H 


4 


3.57 


5.5692 


0133008L 


1 


4.5 


7.02 


0133024A 


1 


7.92 


12.3552 


0133024B 


1 


7.92 


12.3552 


0133028A 


3 


6.72 


10.4832 


0133028B 


1 


6.72 


10.4832 


0133028D 


3 


6.72 


10.4832 


0133028U 


2 


5.58 


8.7048 


0133030B 


1 


12.45 


19.422 


0133030C 


1 


9.42 


14.6952 


0133031R 


1 


10.93 


17.0508 


0133035P 


1 


2.98 


4.6488 



Sheetl 



Descrp. 

9.3444 RR8 FRONT BUMPER 0133005 

9.2352 RR8 REAR SUSPENSION UNIBALL (4) 0133010 
13.5096 RR8 TURNBUCKLE REAR (2) 0133011 
15.2724 RR8 DIFFERENTIAL BULKHEAD 0133012 
31.1844 RR8 FRONT ANTI DIVE 0133017 
22.2144 RR8 STEERING BALL (2) 0133019 
17.2224 RR8 ARM BUSHING AND SHAFT BUSHING 0133020 
45.3336 RR8 SHOCK TOWER REAR 0133025 
52.6968 RR8 SET ADJUST FOR ARM (14) 0133030 
29.3904 RR8 REAR HUB CARRIER (2) 0133032 
44.0856 RR8 FRONT UPPER ARM (2) 0133034 
23.4624 RR8 WING MOUNT SET 0133039 
48.2976 RR8 DRIVE SHAFT (2) 0133045 
17.6436 RR8 RECEIVER & BATTERY BOX 0133052 
31.7304 RR8 STEERING UNIBALL (4) 0133082 
29.8272 RR8 FRONT KNUCKLE (2) 0133092 

36.66 RR8 LEXAN BODY 0133095 
48.3444 Front Shock Tower 0133097 

3.9 RR8 STIFFENER SHAFT 0133003D 
30.5448 RR8 DIFFERENTIAL CASE 0133008B 

5.5692 RR8 DIFFERENTIAL GASKET (3) 0133008F 

9.2352 RR8 GEAR PIN (10) 0133008G 
22.2768 RR8 DIFF O RING (6) 0133008H 

7.02 RR8 DIFF O RING (6) 0133008 Uppdated 
12.3552 RR8 PIVOT BALL REAR INNER (2) 0133024A 
12.3552 RR8 PIVOT BALL REAR OUTER (2) 0133024B 
31.4496 2.3 Rear Sway Bar 
10.4832 2.5 Rear Sway Bar 
31.4496 3 Rear Sway Bar 

17.4096 RR8 STABILIZER BAR UNIBALL (8) 0133028U 
19.422 RR8 SHAFT REAR LOWER HUB CARRIER (2) 0133030B 

14.6952 RR8 UPPER SHAFT REAR HUB CARRIER (2) 0133030C 

17.0508 RR8 REAR LOWER ARM (2) 0133031R 
4.6488 RR8 WHEEL PINS 3X16,8 (4) 0133035P 
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0133045A 


1 


1.86 


2.9016 


0133045R 


1 


4.87 


7.5972 


0133047B 


4 


3.33 


5.1948 


0133047D 


4 


1.64 


2.5584 


0133047F 


2 


21.55 


33.618 


0133047H 


6 


3.35 


5.226 


0133047L 


1 


13.96 


21.7776 


0133047M 


2 


6.95 


10.842 


0133047S 


1 


8.63 


13.4628 


0133047U 


3 


2.59 


4.0404 


0133047Z 


1 


8.8 


13.728 


0133048S 


2 


7.92 


12.3552 


0133049S 


1 


7.92 


12.3552 


0133053A 


1 


13.96 


21.7776 


0133053C 


4 


4.87 


7.5972 


0133053K 


2 


10.36 


16.1616 


0133053P 


4 


3.78 


5.8968 


0133053R 


3 


4.63 


7.2228 


0133060S 


5 


4.99 


7.7844 


0133064F 


2 


6.38 


9.9528 


0133069B 


2 


9.34 


14.5704 


0133069C 


1 


9.34 


14.5704 


0133069E 


3 


4.21 


6.5676 


0133071C 


1 


25 


39 


0133079C 


2 


8.99 


14.0244 


0133079G 


2 


4.99 


7.7844 


0133079P 


1 


10.99 


17.1444 


0133079U 


3 


2.97 


4.6332 


0133081A 


1 


8.28 


12.9168 


0133087A 


1 


11.31 


17.6436 


0133089A 


3 


6.1 


9.516 


0133089C 


4 


6.1 


9.516 


0133091F 


1 


21.55 


33.618 


0133091V 


1 


7.9 


12.324 


0133092A 


1 


15.71 


24.5076 



2.9016 RR8 PIN 2,4X14 (4) 0133045A 

7.5972 RR8 DRIVESHAFT COUPLING 0133045R 
20.7792 RR8 SHOCK ABSORBER SHAFT GUIDE (4) 0133047B 
10.2336 RR8 SHAFT SPACER (4) 0133047D 

67.236 RR8 REAR SHOCK ABSORBER CASING (2) 0133047F 

31.356 RR8 O RING SHOCK ABSORBERS (8) 0133047H 
21.7776 RR8 LOWER CAP FOR SHOCK ABSORBER (2) 0133047L 

21.684 RR8 SHOCK BLADDER (4) 0133047M 
13.4628 RR8 REAR SHOCK SHAFT (2) 0133047S 
12.1212 RR8 SHOCK ABSORBERS UNIBALL (4) 0133047U 

13.728 Misc Plastic 
24.7104 RR8 FRONT SHOCK SPRING SOFT PAIR 0133048S 
12.3552 RR8 REAR SHOCK SPRING PAIR SOFT 0133049S 
21.7776 RR8 FRONT CENTRAL SWING SHAFT 0133053A 
30.3888 RR8 STOPPER FOR CENTRAL SWING SHAFT 0133053C 
32.3232 RR8 CENTRAL JOINT SWING SHAFT 0133053K 
23.5872 RR8 CENTRAL PIN (10) 0133053P 
21.6684 RR8 CENTRAL DRIVESHAFT COUPLING 0133053R 

38.922 RR8 AIR FILTER FOAM (6) 0133060S 
19.9056 RR8 BLUE BRAKE PAD (4) 0133064F 

29.1408 RR8 ALUMINIUM SHOE ADJUSTABLE CLUTCH (3) 0133069B 
14.5704 RR8 CARBON SHOE ADJUSTABLE CLUTCH (3) 0133069C 
19.7028 RR8 SPRING ADJUSTABLE CLUTCH (3) 0133069E 

39 RR8 MAIN GEAR Z46 0133071C 
28.0488 RR8 SERVO SAVER TUBE 0133079C 
15.5688 RR8 SERVO SAVER ADJUST 0133079G 
17.1444 RR8 PLASTIC SERVO SAVER (3) 0133079P 
13.8996 RR8 BALL SERVO STEERING (2) 0133079U 
12.9168 RR8 SERVO SAVER BUSHING (2) 0133081A 
17.6436 RR8 CLUTCH BELL 13T 0133087A 

28.548 RR8 FRONT SWAY BAR 2.3 0133089A 

38.064 RR8 FRONT SWAY BAR 2.7 0133089C 

33.618 RR8 FRONT SHOCK ABSORBER CASING (2) 0133091F 

12.324 RR8 SHOCK PISTON W/O HOLE (4) 0133091V 
24.5076 RR8 PIVOT BALL (4) 0133092A 
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0133092B 2 15.71 

0133092D 1 1.64 

Rond. 6X18x0 4 4.2 

XS3035L 2 16.5 
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24.5076 49.0152 RR8 PIVOT BALL RETAINING NUT (4) 0133092B 

2.5584 2.5584 RR8 PLASTIC CUP (4) 0133092D 

6.552 26.208 6X18X02 Updated 
25.74 51.48 +4mm wide alum, hubs 0133035L 

1697.7948 
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